A. IGNACY FIRMIN NOWAKOWSKI 


Kapłan Zgromadzenia XX. Kanoników regularnych Lateraneńskich, 


przeżywszy lat 58, z tych w zakonie 40, a 32 w kapłaństwie, 
po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzony Swiętemi Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 2 Lipca 1900 r. 
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Pogrzeb odbedzie sig we Srode dnia 4 Lipca b. r. O godzinie 8 zrana rozpocznie 
się Nabożeństwo żałobne w kościele Bożego Ciała, poczem nastąpi odprowadzenie 
zwłok na Cmentarz krakowski. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 
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